Dr WŁODZIMIERZ 


ZAZULA 


emer. radca Kuratorium O.S.K. 


przeżywszy lat 65, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 20 maja 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 25 b. m. o godz. 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


syn, siostra i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek 26 b. m. o godz. 7 rano w kościele N. P. Marii przed Głównym Ołtarzem. 


